maa 


DZISŁAW DŁDZIMIŃ 


em. Dyrektor Pow. Kasy Geczędności w Krakowie 


przeżywszy lat 45, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami zmarł we Lwowie dnia 25 lipca IgI2 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Krakowie wprost do grobu rodzinnego nastąpi w nie- 


dzielę dnia 28 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza pozostała rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 29 b. m. o godzinie wpół do g rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Goncerdia” J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie. 


